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OBJETIVOS 

DE DESARROLLO 

SOSTEN I BLE 


Señor(a): 

FELIX HELI CONTRERAS MARTINEZ 
corpofrontera@gmail.com 
Teléfono: 3123598024 

Ciudad 


Asunto: Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación 
Radicado: 201700021117 del 4 de Julio de 2017. 

AVISO 

El Líder del Centro de Negocios de PQR, informa que para dar cumplimiento con lo señalado 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administratiw, la empresa procede a remitir copla íntegra, auténtica y gratuita del Acto 
Administrativo No. 201700097332 expedido el día 11 de Julio de 2017. 

Así mismo se informa que la notificación por aviso se entenderá surtida al finalizar el día 
siguiente a la entrega del aviso, igualmente que contra esta decisión procede el recurso de 
Queja cuando se rechace el de Apelación, este recurso es facultativo y podrá interponerse 
directamente ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la presente notificación tal como lo dispone el artículo 74 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Notifíquese, 



ROMER ANGEL PARRAGA MUNEVAR 


ENCARGADO DE NOTIFICACION 

ELABORADO POR: Romer Parraga 
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PUNTO DE ATENCIÓN 
Calle 1 1 A 6 56 

Avenida ? Cal He 11 Segundo Piso 

AUi Id y a: Avenida /Cullleü Cuinunerus Esquina 

Libertad: Calle 1S A # 16li - V* Toreáronla [ (Dentro del 
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